LI - Antenna a ferrite 



i- Da regolare 

R21, C14 e C21 sono montati 
dal lato dei collegamenti 



R14 Controllo di volume 


Fig. 2 • Disegno iilustrante ia basetta a circuiti stampati dal lato delle connessioni, 
con dettagii dei vari componenti. 



Fig. 3 - Disegno iilustrante la basetta a circuiti stampati dal lato 
dei componenti. 













